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Service Anleitung 


Dual Gebrüder Steidinger - 7742 St. Georgen/Schwarzwald 


920309-2 6.5/0476 Printedin Germany by Dual 


Technische Daten 


Plattenspieler Dual 430 


JIonabnehmersystem 
siehe separates Datenblatt 


Ausgangsleistung (gemessen an 4 Q) 


Musikleistung 2 x 6 Watt 
Eingang Tonband 400 mV an 470 kQ 


Übertraqungsbereich 
gemessen bei mechanischer Mittenstellung 


der Klangregler) 20 Hz - 20 kHz + 3 dB 


Klangregler 
Bässe 100 Hz + 10 dB - 12 dB 


Höhen 10 kHz + 13 dB - 15 dB 
Balanceregler Regelbereich ca. 40 dB 


Lautstärkeregler 
mit physiologischer Regelcharakteristik 


Ausgänge 
2 Lautsprecherbuchsen DIN 41 529, 4 Q 


Prüf-und Justierdaten 


Stromaufnahme 

bei 220 V Leerlauf max. 35 mA (3 U 
bei 220 V im Leerlauf 

mit eingeschaltetem 

Laufuerk max. 80 mA (8.5 Ш) 
bei 220 V und 3,5 V 

(3 ш) an 4 Q/Kanal, 

mit Laufuerk max. 120 mA (19 Wi 


Betriebsspannungen 
Regel- und Endverstärker 
im Leerlauf 15 -ı7 u 
Regel- und Endverstärker 
3,5 V (3 Ш) an 4 @/Kanal 11,5 = 13,5 V 


Kurzbezeichnung für Regler, Schalter und 
Einstellung 

Lautstärkeregler VOLUME 
Balanceregler BALANCE 

Klangregler BASS, TREBLE 


Eingangsuahlschalter 
in Stellung ТАРЕ 
in Stellung PHONO 


Regler offen 

















2 Regler in mechanischer Mittenstellung 
3 Regler zurückgedreht 

10 Regler 10 d8 unter Vollaussteuerung 
40 Regler 40 dB unter Vollaussteuerung 


Verstärkungseinstellung 
Tu, La 1, Ba 2, КІ 2 

1000 Hz, 90 пу einspeisen. 

Mit R 21 1 V an 4 Q/Kanal einstellen. 


Ausgangsspannung und Lautstärkeregler 
Та, La 1, Ba 2, KI 2 

1000 Hz einspeisen und den Verstärker bis 

an die Verzerrungsgrenze (Oszillograf) an- 
steuern. 

Ausgangsspannungen an 4 Q/Kanal mind. 3,1 V 
am TAPE-Ausgang, mit 10 kR abge- 

schlossen (Kontaktfedern 1/2 und 4/2) 3-4mV 
Den Lautstärkeregler im gesamten Bereich 
auf Parallelität der Reglerbahnen prüfen 
Kanalabueichung K 1/K 2 

im Bereich zwischen 





La 1 und La 2 max. 3 dB 
im Bereich zwischen 
La 2 und La 40 max. 8 dB 


Leistungsaufnahme ca. 30 VA 
Netzspannungen 110, 130, 150, 220, 240 V 


Sicherungen 220, 240 V: 160 mA träge 
110, 130, 150 V: 315 mA träge 


Bestückung 

2 Integrierte Schaltungen (IC's) 

2 Silizium-Transistoren 

4 Silizium-Dioden 

1 Leuchtdiode 

2 G-Schmelzeinsätze 0,5 A flink 
zur Absicherung der Endstufen 


Lautsprecher 
2 Lautsprecherboxen Dual CL 101 mit je ei- 


nem 6 Watt Breitband-Lautsprecher 
Maße 


Steuergerät mit Abdeckhaube 304x143x252 mm 
Lautsprecherboxen je 197x300x105 mm 





Geuicht 
Steuergerät mit Abdeckhaube ca. 5,0 kg 
Lautsprecherboxen je ca. 1,5 kg 


Balanceregler 
Regelbereich 0 bis 2 dB und -38 bis -48 dB 


Klangregler 
Ta, Le 1, Ba 2, Ki 2 

1000 Hz einspeisen, Ausgangssignal 0 dB ab- 
solut, mit dem Signalgenerator eingestellt. 
Kl 1 


Bassanhebung bei 40 Hz 8 - 12 dB 
Höhenanhebung bei 12,5 kHz 10 - 15 dB 
Kanalabweichung К 1/K 2 max. 4 dB 
Kl 3 

Bassabsenkung bei 40 Hz 10 - 14 dB 
Höhenabsenkung bei 12,5 kHz 13 - 17 dB 
Kanalabweichung K 1/K 2 max. 4 dB 


Physiologische Lautstärkeregelung 
Tu, La 40, Ba 2, Kl 2 

1000 Hz ca. 250 mV einspeisen. 

Baßanhebung bei 40 Hz 12,5 - 18,5 dB 
Höhenanhebung bei 12,5 kHz 10 -15 dB 
Kanalabueichung К 1/K 2 max. 4 dB 
bezogen auf den 1000 Hz-Pegel 





Linearität des Frequenzganges 
Tu, La 10, Ba 2, Kl 2 
Gemessen 10 dB unter Vollaussteuerung 





(1000 Hz) 
Abweichung von der 0 dB-Linie 
zwischen 40 Hz und 12,5 kHz + 3 dB 


Eingangsempfindlichkeit 
Tus Га 1, Ba 2, KIZ 
1000 Hz einspeisen. Erforderliche Eingangs- 
spannung für 3,5 V (3 Ш) an 4 Q/Kanal 

250 - 400 mV 


Störspannung 
Tu, La 3, Ba 2, КІ 1 


Störspannung max. 1,5 mV 
La 1 

Eingang ТАРЕ mit 47 КО 

abgeschlossen. 

Störspannung max. 4 пу 


Ph, La 1, Ba 2, Kl 1 
Laufuerk eingeschaltet, 

Tonarm neben der Stütze. 

Störspannung max. 15 mV 
La 3 

Störspannung max. 3 m 





Fig. 
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Fig. 2 Regelverstärker 239 189 (Leiterseite) 
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Ersatzteile 





A 





















































































Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl 

1 224 389 | Abdeckhaube Н 12 kpl. ....... патер 1 

2 239 611 | Konsole nußbaum kpl. (ohne Frontblende) 1 

3 239 613 | Konsole weiß kpl. (ohne Frontblende) . 

4 210 367 | Sechskantmutter M 4 . S 4 

5 210 639 | Scheibe 4,2/10/0,50 . 4 

6 210 516 | Zylinderschraube AM 4 x 2 

S 220 213 | Zentrierstück ..... 

8 239 610 | Frontblende kpl. .. 

9 222 335 |Dual-Schild .. М 

10 237 189 |Leuchtdiode kpl. .. 

11 237 198 | Sperrscheibe . ў 

12 234 348 |Drehknopf ......... 5 

13 210 638 | Scheibe 4,2/10/0,50 5 

14 236 987 |Netzschalter ... 1 

15 226 281 |Deckrahmen ........ 

16 210 347 | Linsenschraube AM 3 x 2 

17 236 982 | Anschlußplatte .... 

18 222 041 | Lautsprecherbuchse 2-polig 2 

19 222 048 | Mehrfachsteckbuchse S 

20 224 505 | Netzplatte kpl. .... > 
єз 224 886 | Papier-Kondensator 47 nF/250 Daer ч zu 

21 209 735 | Schmelzeinsatz Т 0,160 А ..... 

22 209 736 | Schmelzeinsatz Т 0,315 А .. 

23 225 472 | Netztrafo kpl. ..... ed 

24 210 512 | Zylinderschraube AM 4 x 5 .... 4 

26 227 603 | Zylinderschraube ВМ 4 x 30 ... d 4 

27 210 825 | Sechskantschraube B 2,9 x 6, М 5 

28 229 864 | Federleiste 4-polig Re 2 2 

29 232 342 | Federleiste 2-polig PET 2 

30 220 141 | Netzkabel Europa kpl. .. m 

31 223 811 | Kebeldurchführung mit Zugentlastung . 

32 231 925 | Lautsprecherbox CL 101 nußbaum kpl. . 2 

33 231 932 | Lautsprecherbox CL 101 weiß kpl. .. 2 

34 221 193 | Verpackungskarton kpl. . 

35 237 076 | Bedienungsanleitung .. А 

Regelverstärker 

40 239 189 | Regelverstärkerplatte kpl. ................ 
D à 224 607 | Keramik-Kondensator 56  pF/500 V/10 $ . 2 
г © 217 863 | Folien-Kondensator 6,8 nF/400 V/20 % . 2 
с à 216 671 | Folien-Kondensator 0,1 ur/100 0/20 $ . 2 
e 4 222 219 | Elyt-Kondensator St EN ee 2 
E $ 220 265 | Elyt-Kondensator E © HE ТЕ 1 
С 16 217 981 | Folien-Kondensator 4,7 nF/ 63 V/5% . 2 
Se} 222 498 | Folien-Kondensator 35 nf/250 V/ 5% . 4 
с в 222 499 | Folien-Kondensator 0,22 uF/100 V/ 5% . 2 
LE 1 222 498 | Folien-Kondensator 33 nF/250 V/5% . 4 
В.т 236 973 | Tandem-Potentiometer 2 x 1,3 MQ pos. log. 
Р 2 236 986 | Tandem-Potentiometer 2 x 50 КО lin. .. 2 
р 3 236 986 | Tandem-Potentiometer 2 x 50 kQ lin. .. 2 
Р 4 236 990 | Potentiometer 100 k@/lin. ..... 1 
R 1 236 975 | Schicht-Widerstand 39 К9/0,25 Ш/5 % 2 
SS 217 861 | Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,25 Ш/5 $ 4 
R 3 224 602 | Schicht-Widerstand 4,7 kQ/0,50 Ш/5 % 2 
R 4 224 605 | Schicht-Widerstand 18 kQ/0,25 Ш/5 Ж 2 
R 5 220 547 | Schicht-Widerstand 8,2 kQ/0,25 Ш/5 % 4 
R 6 220 548 | Schicht-Uiderstand 1 КО/0,25 Ш/5 % 2 
B. T 217 861 | Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,25 WS Ж 4 
R 8 220 547 | Schicht-Widerstand 8,2 kQ/0,25 Ш/5 Ж 4 
R 9 216 352 | Schicht-Widerstand 6,8 kQ/0,25 W/5 % 
R 10 216 325 | Schicht-Widerstand 1,2 КО/0,25 Ш/5 % 
R 12 224 733 | Schicht-Widerstand 1 М9/0,25 Ш/5 % 2 
ro 209 863 | Transistor BC 173 С ......,...... Marcos КК ТАЙ 2 

IC-Endverstärker 

50 236 957 | IC-Endverstärkerplatte kpl. З 7 1 

51 232 270 | Befestigungsuinkel .. РА. 2 

52 232 272 | Federblech .......... ES 2 

53 213 174 | Schmelzeinsatz Р 0,5 А e E PEON 2 
с 20 216 671 | Folien-Kondensator uF/100 0/20 Ж .. 2 
cet 232 338 | Keramik-Kondensator BEZ 20 V ... 4 
© 22 220 531 | Elyt-Kondensator uF/ 16 V 5 5 
c 23 220 531 | Elyt-Kondensator UF/ 16 V К 5 










































Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl 
с 24 220 613 | Folien-Kondensator 470 рЕ/160 2 
С 25 224 607 | Keramik-Kondensator 56 pF/500 2 
EC 26 220 531 |Elyt-Kondensator 100 Ьғ/ 16 2 
Csat 232 338 | Keramik-Kondensator 0,1 UF/ 20 2 
с 28 234 828 Elyt-Kondensator 1000 16 2 
с 29 222 760 | Keramik-Kondensator 20 50 2 
c 30 222 760 | Keramik-Kondensator 20 2 
E 29 216 651 |Elyt-Kondensator 20 
BCE 227 344 |Diode 1 N 4001 .. 4 
КЗ 227 344 |Diode 1 N 4001 .. 4 
D 3 227 344 Diode 1 N 4001 .. 4 
D 4 227 344 |Diode 1 N 4001 .. 4 
з 20 234 055 | Integrierte Schaltung TCA 150 В ........ FR 2 
R 20 224 590 | Schicht-Widerstand 220 k9/0,25 Ш/ 5 2 
R 21 234 056 | Einstellregler 50 TAR А 2 
Bez 216 703 | Schicht-Uiderstand 220 9/0,25 ш/10 $ 2 
Ro 29 227 375 | Schicht-Widerstand 2,2 9/0,50 W5% .. 2 
Lautsprecherbox CL 101 

60 233 887 |Lautsprechergehäuse nußbaum kpl. tree 

61 233 888 | Lautsprechergehäuse weiß kpl. .. SERIE 

62 231 660 | Schalluand kpl. nußbaum { Ba ЧИДЕ 1 

63 231 661 | Schalluand kpl. weiß 4 Mere 

64 222 449 |Dual-Zeichen ........ á ER 

65 221 455 | Sperrscheibe 5 ........ Ў eos 

66 203 777 | Lautsprecher .... 2 Loire 

67 210 619 | Scheibe 3,7/8/1 .... 2 à x e A 

68 2300035 || Rückuand Кра. seess анана E T 

69 228 083 | Linsenblechschraube 3,5 x 13 и PP lois 8 

70 208 811 |Lautsprecherkabel kpl. ......... SE 

71 209 433 | Lautsprecherstecker š d GE 2 

72 215 954 | Schutzfilz (Satz) S a 

73 231 029 | Verpackungskarton ? Ач 

74 231 927 | Techn. Datenblatt 3 ee 











Ersatzteile und Service-Hinueise für den 
halbautomatischen Plattenspieler Dual 430 
sind der Service-Anleitung Dual 430 zu ent- 
nehmen. 








Änderungen vorbehalten 











vu du côté elements 





Я 21 dient der Verstärkungseinstellung 
und Symmetrierung der beiden Kanäle, 
R 21 is used to set amplification 
and symmetrizing both channels. 


R 21 sert à l'amplification et à la 
symétrie des deux canaux. 


IC-Endverstärker 236 957 (Leiterseite) 
IC power amplifier 236 957 (printed wiring side) 
Amplificateur final IC 236 957 (côté conducteur) 




















TBA 810 AS 

von der Bestückungsseite gesehen 
as seen from the top side 

vu du côté elements 





IC-Endverstärker 239 887 (Leiterseite) 
IC power amplifier 239 887 (printed wiring side) 
Amplificateur final IC 239 887 (côté conducteur) 



























































Ersatzteile Replacement Parts Pièces détachées 
Anzahl 
Bezeichnung Description Designation оу. 
Quant. 
IC-Endverstärker IC Power Amplifier Amplificateur final 1С 
en 
239 887 | IC-Endverstärker kpl. IC power amplifier compl. | Amplificateur final IC compl. $ 1 
227 467 | Blechschraube Sheet metal screw Vis à tôle B 2,9 x 6,5 mm 4 
210 584 | Scheibe Washer Rondelle 6/3,2/0,5 mm 4 
213174 | G-Schmelzeinsatz Fuse quide blow Fusible rapide РОБА 2 
с20 | 216671 | Folien-Kondensator Foil capacitor Condensateur à feuille 0,1 uF/100 V/20%| 2 
C21 | 232338 | Keramik-Kondensator | Ceramic capacitor Condensateur céramique 0,1 uF/ 63 V 4 
C22 | 220531 | Elyt-Kondensator Electrolytic capacitor Condensateur chimique 100 HEI 16У 4 
C23 | 224 596 | Elyt-Kondensator Electrolytic capacitor Condensateur chimique 220. EI 6V 2 
C24 | 227 898 | Folien-Kondensator Foil capacitor Condensateur à feuille 2,2nF/ 63V/0%| 2 
C25 | 230826 | Keramik-Kondensator | Ceramic capacitor Condensateur céramique 470 pF/500 V/10%| 2 
C26 | 220531 | Elyt-Kondensator Electrolytic capacitor Condensateur chimique „100 DEI 16 V 4 
C27 | 232338 | Keramik-Kondensator | Ceramic capacitor Condensateur céramique 0,1 HF/ 63 V 4 
C28 | 234828 | Elyt-Kondensator Electrolytic capacitor Condensateur chimique 1000 DEI 16 V 2 
C29 | 222760 | Keramik-Kondensator | Ceramic capacitor Condensateur céramique 20 nF/ 50V 2 
C30 | 222760 | Keramik-Kondensator | Ceramic capacitor Condensateur céramique 20 nF/ 50V 2 
C31 | 216651 | Elyt-Kondensator Electrolytic capacitor Condensateur chimique 2200 HEI 20 V 1 
D1 227 344 | Diode Diode Diode 1 № 4001 4 
D2 | 227344 | Diode Diode Diode 1 № 4001 a 
D3 | 227344 | Diode Diode Diode 1 N 4001 4 
D4 | 227344 | Diode Diode Diode 1 N 4001 4 
320 | 230 720 | Integrierte Schaltung Integrated eireuit Circuit intégré TBA 810 AS 2 
Я 20 | 224 589 | Schicht-Widerstand Carbon resistor Résistance à couche 100 К0/0,25М/ 5%] 2 
R21 | 234056 | Einstellregier Adjustment control Résistance ajustable 50 Qin. С 
в 22 | 216 703 | Schicht-Widerstand Carbon resistor Résistance à couche 220 /0,25W/10%| 2 
R23 | 227 375 | Schicht-Widerstand Carbon resistor Résistance à couche 22 Q/050W/ 5% 2 
Ersatzteile Replacement Parts Pièces détachées 
Pos. | Art.-Nr. Anzahl 
Pos. | Part. No. Bezeichnung Description Désignation aty. 
Pos. | Réf. Quant. 
1C-Endverstärker IC Power Amplifier Amplificateur final IC 
236 957 | IC-Endverstärker kpl. IC power amplifier compl. | Amplificateur final IC compl. 1 
213 174 | G-Schmelzeinsatz Fuse Fusible rapide РОБА 2 
232 270 | Befestigungswinkel für ІС Connection angle for IC Equerre de fixation pour IC 2 
232 272 | Federblech Spring sheet Ressort à lame 2 
C20 | 216671 | Folien-Kondensator Foil capacitor Condensateur à feuille 0,1 4F/100 V/20%| 2 
C21 | 232338 | Keramik-Kondensator | Ceramic capacitor Condensateur céramique 0,1 HF/ 63 V 4 
C22 | 220531 | Elyt-Kondensator Electrolytic capacitor Condensateur chimique 100 ЏҒ/ 16У 5 
С 23 220 531 Elyt-Kondensator Electrolytic capacitor Condensateur chimique 100 (EI 16У 6 
C24 | 220613 | Folien-Kondensator Foil capacitor Condensateur à feuille 470 pF/160 V/10%| 2 
C25 | 224607 | Keramik-Kondensator | Ceramic capacitor Condensateur céramique 56 pF/500 V/10%| 2 
C26 | 220531 | Elyt-Kondensator Electrolytic capacitor Condensateur chimique 100 HEI 16V 5 
C27 | 232338 | Keramik-Kondensator | Ceramic capacitor Condensateur céramique 0,1 HF/ 63 V 4 
C28 | 234828 | Eiyt-Kondensator Electrolytic capacitor Condensateur chimique 1000 HEI 16 V 2 
C29 | 222760 | Keramik-Kondensator | Ceramic capacitor Condensateur céramique 20 nF/ 50V 2 
C 30 | 222760 | Keramik-Kondensator | Ceramic capacitor Condensateur céramique 20 nF/ 50V 2 
C 31 | 216651 | Elyt-Kondensator Electrolytic capacitor Condensateur chimique 2200 HF/ 20V 1 
D1 | 227344 | Diode Diode Diode 1 N 4001 4 
D2 227 344 | Diode Diode Diode 1 N 4001 4 
D3 | 227344 | Diode Diode Diode 1 N 4001 4 
D4 | 227344 | Diode Diode Diode 1 № 4001 4 
320 | 234055 | Integrierte Schaltung Integrated eircuit Circuit intégré TCA 150 C 2 
я 20 | 224590 | Schicht-Widerstand Carbon resistor Résistance à couche 220 kQ/025W/ 5% 2 
R21 | 238 586 | Einstellregler Adjustment control Résistance ajustable 100 Ол. 2 
в 22 | 216703 | Schicht-Widerstand Carbon resistor Résistance à couche 220 Wo25wno%| 2 
R23 | 227375 | Schicht-Widerstand Carbon resistor Résistance à couche 22 (/050W/ 5%| 2 








